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Framåtskridandet på blindustriens område 
har under de senaste åren hufvudsakligen gått 
ut på att bekåmpa de mikroskopiska orga- 
nismer, som anses får att vara ilets fiender. 
Uti denna kamp torde, som denna uppfinning 
skall visa, centrifugen komma att spela en 
framtrådande rol. 

Ett hufvudvilkor får ålfabrikationen år att 
virten såvål som ålet endast komma i beri- 
ring med en beståmd art kulturjåst, som till- 
sittes vorten i och får att inleda hufvudjås- 
ningen. Denna betingelse kan icke iakttagas 
med mindre vårten fåres steril uti jåskållaren, 
d. v. s. fri från alla fråmmande, lefvande orga- 
nismer. Det gåller derfår att vørten, som efter 
kokningen år steril, under luftningen och afkyl- 
ningen icke tillfåres frimmande organismer, en 
sak, som icke kan undgås vid nu brukliga me- 
toder. 

Utforda luftanalyser hafva visat, att luften 
år uppfyld med får vårten farliga sjukdoms- 
fron.. Håraf framgår, hvad också erfarenheten 
har visat, att det år så godt som omåjligt att 
vid anvåndande af kylskepp erhålla vårten 
steril uti jåskållaren. Man har derfor såkt att, 
i stållet får eller i forening med kylskeppen, 
låta vårten i och får afkylning passera ett 
rørsystem, utan att dervid hafva uppnått ctt 
tillråckligt godt resultat, i det att vortens luft- 
ning och oxidering blifvit ofullstindig, och som 
fåljd deraf en oregelbunden jåsning. Vid andra 
kylapparater år visserligen lufttillførseln. till- 
råcklig, men luften år icke ren och fårer så- 
ledes de skadliga organismerna uti vorten och 
dermed uti jås- och lagerkillaren. 

Fåre jåsningen skall vårten icke allenast af- 
kylas, utan skall samtidigt de deri suspenderade 
åmnena frånskiljas och tillråekligt qvantum luft 


upptagas. Detta tredubbla arbete kan utfåras 
med den å bifogade ritning framstilda appa- 
raten. 

A år en centrifug och B en kylapparat af 
hvilken som helst passande konstruktion. Ge- 
nom røret a fåres vorten till centrifugen direkt 
från humlepannan eller humlesilen. De i vårten 
suspenderade partiklarna frånskiljas af centri- 
fugalkraften och vid d infåres vårten i råret 6 
och derifrån till kylapparaten B. De i centri- 
fugen qvarstannande afskilda partiklarne af- 
lågsnas periodiskt vid behof.  Centrifugen år 
på ctt låmpligt sått gjord lufttåt och står i 
forbindelse med den yttre luften endast medelst 
roret OC, som år forsedt med en kran och cy- 
linderformad behållare. Denna behållare inne- 
sluter ett bomulls- eller annat passande filter, 
hvaraf fåljer, att luften, som tillfåres vårten, 
år steril. Med hjelp af kranen kan lufttill- 
stromningen regleras. 

Apparaten har framfår forut anvånda fål- 
jande fårdelar: vårten kommer i jåskållaren 
absolut steril, luftad efter behag, afkyld och 
befriad från secreter; apparaten kan litt ren- 
gåras och steriliseras medelst ånga; apparaten 
intager ett obetydligt utrymme, så att de stora 
kyllokalerna kunna bittre anvåndas; apparaten 
år solid och stark, droppsåckar behåfva icke 
anvåndas; på grund af apparatens begqvima 
rengøring och droppsickarnas obehåflighet in- 
besparas arbetskraft, och fårlust i form af qvar- 
varande vårt uppkommer icke.  Naturligtvis 
kan kylapparaten insåttas uti ledningen lika 
så vil fore som efter centrifugen. 

Bfterjåsningen uti lagerfaten år lika så vigtig 
for ålets hållbarhet och karakter, som sjelfva 
hutvudjåsningen. Om till kulturjåsten år kom- 
men någon vild jåst och båda arterna tillsåttas 


vårten, så intråffar det egendomliga forhållan- 
det, att under hufvudjisningens forsta period 
skall man fårgåfves såka efter vilda jåstceller 
uti vårtens åfre lag, forst mot slutet komma 
de till ytan, hvarfår de stanna qvar LE den 
fårjåsta vårten och fåras med uti lagerfaten, 
hvarest de fullfålja sitt fårstårelsebringande ar- 
bete. 

Det måste derfår vara af stor betydelse, om 
man kunde så absolut som måjligt aflågsna de 
qvarvarande cellerna och derefter inleda efter- 
Jåsningen med den från hufvudjåsningens bår- 
jan erhållna dfre jåsten, s. k. »Hochkreutz», 
hvilken såsom ofvan nimts icke kan innehålla 
vilda jåstceller. Detta kan ske medelst filtre- 
ring, men denna metod år icke blott vansklig 
och omståndig utan medfår åfven ganska stor 
risk. 

Centrifugeringen år deremot den såkraste, be- 
qvåmaste och billigaste metod får detta arbete. 
Olet ledes direkt från jåskaret till centrifugen 
och derifrån till lagerfatet. Men icke endast 
till att frånskilja de qvarvarande cellerna får 
att derefter inleda efterjåsningen med »Hoch- 
kreutz», tagen från jåsningen af samma art, 
låter centrifugen anvånda sig. Vid hufvud- 
jåsningen kan nåmligen anvåndas jistarter, 
som gifva ålet vissa egenskaper, men som icke 
egna sig till efterjåsningen, hvarfår man af- 
lågsnar de qvarvarande cellerna och inleder 
efterjåsningen med passande jåstarter. Olets 
mogenhet till konsumtion kan likaledes be- 
herskas genom att till efterjåsningen anviinda 
hastigt eller långsamt klarande jåstsorter. 

Under tiden kan det fårekomma att, oaktadt 
Jjåsningen uppnått sin vanliga håjdpunkt, år i 
vorten qyar mera jåst ån man ånskar ofver- 
fora på lagerfaten; hårtill år icke annat att 
gora ån att låta jåsningen (troligen en sjuklig 
fortgå ånnu någon tid. Aflågsnades deremot 
cellerna uti centrifugen, undgicks detta och man 
undslapp likaledes att fora måhiinda sjukligt 
utvecklade celler uti lagerfaten. É 

Af ofvanstående framgår klart, att centri- 
fugen åfvenledes kommer att intaga en vigtig 
plats vid dlets Ofverfåring från jås- till lager— 
kållaren. ; S 

Det år for uppfinnaren och åifven allmånt 
bekant, att man kan begagna centrifugalappa- 
rater får att befria vitskor från deri suspen- 


derade åmnen. Det år således lått att t 
att man åfven på detta sitt kan afl 
suspenderade åmnen från vort och al. 
finnaren går derfår ej anspråk på det Cen 
sittet att medelst centrifugalapparat | 
vort och ål från deri suspenderade i 
utan hvad han går anspråk på år dett; 
endast i fårening med vissa andra mom 
såsom det angifves uti nedanstående pi 
anspråk. 


Patentanspråk: 


1:0) Såttet att befria vårt och ål frår 
suspenderade åmnen, bestående i att v 
eller let genom en sluten rårledning 
humlepannan, humlesilen eller jåskaret 
in i en lufttått tillsluten centrifugalappa: 
hvilken våtskan centrifugeras under tillo, 
steriliserad luft, och sedan medelst en s 
rørledning ledes till ett jåskar eller lag 
så att vorten eller ålet på hela vigen e 
kommer i beråring med steriliserad luft. 

2:0) Såttet att forbereda vårt får jås 


bestående uti att från kokpannan eller hm 
silen leda vorten antingen fårst genor 
centrifugalapparat, i hvilken suspenderade 
nen afskiljas och vårten tillfåres endast st 
serad luft, derefter genom en sluten kylapp 
i hvilken ingen luft kan tillkomma, och 
ligen till jåsningskårlet, eller fårst genom 
slutna kylapparaten, derefter genom centrift 
apparaten och så till jåsningskårlet. 

3:0) Centrifugalapparat, afsedd att från 
aflågsna suspenderade imnen och tillføra vi 
steriliserad luft, bestående af ett centrift 
kårl, inneslutet uti ett lufttitt omhålje, ge 
hvilket gå rår får tilledning af vorten, fui 
ledning i centrifugalkårlet af steriliserad 
och får afledning af den från sekreter befi 
och luftade vårten. 

4:0o) Såttet att befria jist vårt från 
suspenderade jåstceller och andra iimnen 
eller utan samtidigt tillfårande af sterilis 
luft till vårten, bestående uti att låta vo 
genomgå en centrifugalapparat, hvaruti de 
penderade åmnena afskiljas från vårten 0 
hvilken centrifugalapparat antingen ingen 
eller endast sådan luft, som genomgår ctt I 
filtrum, slåppes till vårten. 


(Hårtill en ritning,) 
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